Tadeusz 


Inż. Dr Nauk Technicznych, Prof. Politechniki Krakowskiej, współpracownik 
Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 
członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich NOT, Laureat Zespo- 


łowej Nagrody Państwowej, serdeczny kolega Grona Profesorskiego oraz wielki 
przyjaciel młodzieży 


po krótkich i ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 18 września 1955 r. 
w Krakowie, w wieku 42 lat. 


Nauka Polska traci w zmarłym wybitnego znawcę i pracownika w dziedzinie 
zagadnień teoretyczno-technicznych. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz 
zwierzyniecki nastąpi w środę dnia 16-go b. m. o godz. 11 przed 
poł. z kościoła św. Salwatora, o czym zawiadamiają: 


Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej 
oraz Rady Wydziałów: 
Mechanicznego, Inżynierii Lądowej i Inżynierii Wodnej 
w Krakowie. 


